Ughdarras ionadail: Siorrachd Rinn Friú 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971 |Fireann 72 66 339 323 
Boireann 98 153 422 242 

1981 [Fireann 35 141 320 319 
Boireann 32 278 306 314 
1991|Fireann 19 205 127 231 

36 532 158 357 


* °S dòcha gum bi aireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


